


Der kleinste Phonokoffer mit 3-to 


Er ist der Richtige für Sie! 


Was sich seit langem bewährte - 
der moderne technische Aufbau der 
ELAC-Wechsler mit den freitragen- 
den auswechselbaren Mittelachsen - 
erscheint in neuem, formschönem 
Gewande: im eleganten, auffallend 
flachen, leichten und handlichen 
ELAC STAR. Der ELAC STAR bringt 
Ihnen Freude und Musik wohin Sie 
wollen. 


Sie nehmen den Deckel ab, schließen 
an Steckdose und Rundfunkempfän- 


4°" ger an, und der ELAC STAR ist für 
say spielbereit. 
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K odernste technische Ausstattung, 
di klangechte Tonwiedergabe und ele- 

gante geschmackvolle Form machen 

den ELAC STAR zum Star unter 


den Phonokoffern. 


ELAC STAR W 5 


mit dem weltbekannten deutschen Markengerät 
MIRACORD 5 bietet Ihnen ein musikalisches 
„lischlein-deck-dich” zu jeder Zeit und Stunde. 


4 Drucktasten: Start - Stop - Pause - Repet, 1 Filter- 
Schiebetaste und 1 Drehknopf für die Einstellung 
der Drehzahl machen die Bedienung höchst einfach. 


ELAC STAR W 5 ist neben ELAC STAR W 8 MT 
der vielseitigste Wechslerkoffer. 


Die technischen Einzelheiten entsprechen mit Ausnahme 
des Gewichtes (5,4 kg) dem ELAC STAR W 6. 


Preis: DM 215, — 


irigem Plattenwechsler 


ELAC STAR W 6 


hat 2 Drucktasten: Start - Stop, 

im übrigen wie alle ELAC-Wechsler 
MIRACORD den sicheren und platten- 
schonenden Wechselmechanismus, der 
keine Stabilisierungseinrichtung braucht, 
die gleiche, vielseitige Verwendbarkeit 
als Wechsler, vollautomatischer Spieler 
und Dauerspieler. 


Klangechte Ton-Wiedergabe - wie bei 
ELAC STAR W 5 - durch das millionen- 
fach bewährte ELAC-Kristallsystem 
(Frequenzbereich 20-20000 Hz)! ELAC 
STAR W 6 vereinigt ausgereifte Kon- 
struktion mit einem günstigen Preis. 


Technische Einzelheiten: 
Umdrehungen: 78, 45, 33'/s, 


wechselt ca. 10 Platten: 17 cm- ; 25- und 30 cm- 
Platten auch gemischt, 


Anschluß an Wechselspannung 110/220 V 
_ _ umschaltbar, 50 Hz. 


Gewicht: 5,2 kg 
Make: 379 x 297 x 145/132 mm 


Preis: DM 196,— 




















Zum Abspielen Ihrer 
17 cm- Schallplatten mit 
großem Mittelloch : 


ELAC-Stapelachse SA 38 
fürELAC STARW 5 und 6 


ELAC-Stapelachse SA 38 C 


für ELAC STARW8 MT DM 19,80 








_ Transistor-Vorverstärker, unmittel- 





leicht - elegant - formschön 


ELAC STAR W 8 MT 


ist ein Spezialgerät für den Schall- 
plattenfreund mit den höchsten An- 
sprüchen; vermittelt doch der eingebaute 
MIRACORD 8 MT mit dem elektro- 
magnetischen Naturklangsystem ELAC 
MST 2 eine Klangfülle und Klangreinheit, 
die selbst die von UKW gewohnte noch 
übertrifft. System und Nadeln können 
spielend leicht ausgewechselt werden. 


Auch in mechanischer Hinsicht ist der 
ELAC STARW 8 MT das Spitzengerät 
unter den Plattenwechslern. Einige seiner 
Vorzüge: a ea? 
Drucktastenbedienung (Start - Stop - 
Pause - Repet), 3 Geräte in einem ver- _ 
einigt: Wechsler, Spieler, Dauerspieler, 
4-pol. ELAC-Motor, eingebauter 























barer Anschluß an jedes markt- 
gängige Rundfunkgerät. 


Preis: DM 333, — 
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Technische Einzelheiten: > 
Frequenzbereich: 20-30000 Hz, | 


Umdrehungen: 78, 45, 33/3, 


wechselt ca. 10 Platten: 17 cm- ; 25- und 30 cm- 
Platten auch gemischt, 


Anschluß an Wechselspannung 110/220 V 
umschaltbar, 50 Hz. 


Gewicht: 66kg Maße: 371 x 302 x 167/147 mm 








Über weitereEinzelheiten der 
ELAC-Spieler MIRAPHON 
und ELAC-Wechsler MIRA- 


CORD informieren Sie unsere 


Sonderprospekte. 


ELAC STARS 114 MT ~ 


Mit bisher unbekannter Tontranspa- 
renz bringt der eingebaute Spieler 
MIRAPHON 11 mit dem elektro- 
magnetischen Abtastsystem ELAC 
MST 2 klassische Musik wie auch 
moderne Jazz-Rhythmen. System und 
Nadeln können spielend leicht aus- 
gewechselt werden. 


Hervorragende Laufeigenschaften 
durch 4-pol. ELAC-Motor! 


Der Transistor-Vorverstärker ELAC 
PV 2 ist eingebaut. 


nen, 


... Und auch die Spieler 






Technische Einzelheiten 


Frequenzbereich: 20-30000 Hz, 
Umdrehungen: 78, 45, 331/s, 
Anschluß an Wechselspannung 110/220 Y 


umschaltbar, 50 Hz, 


automatische Endabschaltung 


Gewicht: 5,3 kg 


Maße: 371 x 302 x 167/147 mm 


Preis: DM 233,— 





im formschönen Koffer 






ELAC STAR S 10 


Jede Schallplatte, durch das welt- 
bekannte ELAC-Breitband-Duplo- 
Kristallsystem des eingebauten Spie- 
lers MIRAPHON 10 klangecht 
wiedergegeben, vermittelt Ihnen stets 
einen festlichen musikalischen Genuk. 


Mit dem ELAC STAR S 10 besitzen 
Sie ein elegantes, leistungsfähiges 
Koffergerät zu einem sehr günstigen 
Preis. 


Technische Einzelheiten: 


Umdrehungen: 78, 45, 33'/3, 


Anschluß an Wechsel- 
spannung 110/220 V 
umschaltbar, 50 Hz, 


automatische Endabschaltung. 
Gewicht: 4,3 kg 
Mabe: 379 x 297 x 145/132 mm 


Preis: DM 99,50 
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ELECTROACUSTIC GMBH + KIE 


695. 5. 700. 7. 56 


